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All figures in the fingering which are set a- 
bove the notes are intended, whether in inner 
or outer parts, for the right hand; whereas, the 
figures below the notes are for the left hand. 
This explanation will suffice to show, in doubt- 
ful cases, hy which hand any note in the inner 
parís is to be played. 


Alle Fingersatz-Zahlen, welche über den Noten 
stehen, gelten (auch in den Mittelstimmen) stets der 
rechten Hand. Dagegen sind die unter den Noten 
stehenden Zahlen immer für die linke Hand bestimmt. 
Dieses reicht hin, um in zweifelhaften Füllen an- 
zuzeigen, von welcher Hand jede Note in den Mit- 
telstimmen gegriffen werden muss. 
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Moderato e maestoso. 


